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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 484 

” 24 Ιουνίου 1996 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠ^ΜΣ^Σ^^I ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Πρωτ. 68 390 

Χάρτης συχνοτήτων ραδιοφωνίας του νομού Αττικής, τε- 
χνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών 
σταθμών του νομού Αττικής, περιεχόμενο και τρόπος 
εξέτασης των τεχνικών μελετών των τοπικών ραδιο¬ 
φωνικών σταθμώντου νομού Αττικής, και ορισμός πάρ¬ 
κου κεραιών (ραδιοτηλεοπτικού πάρκου) για τους το¬ 
πικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του νομού Αττικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Νόμου 2328/95 
(ΦΕΚ 159/Α/3-8-1995). 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου 2328/95. 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 2 και την παράγραφο 
5 του άρθρου 7 του Νόμου 2328/95 

4. Την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του Νόμου 
2328/95. 

5. Την Κ.Υ.Α. 79728/23-8-1995 των Υπουργών Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επι¬ 
κοινωνίας “Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το χάρτη 
συχνοτήτων ραδιοφωνίας, τις τεχνικές προδιαγραφές 
των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και την εξέταση των 
τεχνικών μελετών των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών” 
και την πρόταση της ομάδας εργασίας για την Αττική που 
υπεβλήθη στις 30-4-1996. 

6. Την ανάγκη προσδιορισμού των συχνοτήτων του 
χάρτη έτσι ώστε να προληφθεί η πρόκληση επιβλαβών 
παρενοχλήσεων στις αεροναυτικές ραδιοεπικοινωνίες 
στη ζώνη 108- 137 ΜΗζ λόγω εμφάνισης μη γραμμικών 
φαινομένων (ενδοδιαμορφώσεων, αποευαισθητοποίη- 
σης κ.λ.π.) στους αεροναυτικούς δέκτες, δεδομένου ότι 
η άρση τέτοιων παρενοχλήσεων επείγει, ενώ είναι εξαι¬ 
ρετικά δυσχερής και χρονοβόρα εξ αιτίας της διαλείπου- 
σας φύσης των παρενοχλήσεων, της αδυναμίας εντοπι¬ 
σμού από το έδαφος συνήθως, της δυσκολίας τόσο στον 
καταμερισμό ευθυνών στους υπαίτιους σταθμούς (συνή¬ 
θως τρείς για κάθε κρούσμα) όσο και στη σχετική τεκμη¬ 
ρίωση. 


7. Ότι η πλέον πρόσφορη τεχνική λύση για την απόστα¬ 
ση μεταξύ των εκχωρούμενων συχνοτήτων είναι 0,4 Με¬ 
γάκυκλοι ανά δευτερόλεπτο (ΜΗζ). λαμβανομένων υπό¬ 
ψη του ελαχίστου εύρους συχνοτήτων που απαιτείται για 
την εκπομπή ενός ραδιοφωνικού σταθμού, της εξασφάλι¬ 
σης ενός αποδεκτού ορίου ποιότητας ραδιοφωνικής λή¬ 
ψης, καθώς και της οικονομίας του ραδιοφωνικού φά¬ 
σματος ως εκ της δυνατότητας που παρέχει η λύση αυτή 
για διάθεση των ενδιάμεσων συχνοτήτων (Η- 200 ή - 200 
ΚΗζ) στους γειτονικούς νομούς. 

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

9. Το άρθρο 24 ατού νόμου 2075/92, το οποίο προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 41 του Ν.2145/1993 και τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 34 του Ν.2166/1993 και 5 παράγραφο 1 του 
Ν.2181/1994 και διατηρείται σε ισχύ μετά άρθρα πέμπτο 
και έκτο του Ν.2246/94, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Αττικής περιλαμ¬ 
βάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο 
Παράρτημα Α’ και εκχωρούνται για τη θέση Αέρας της 
Πάρνηθας, της οποίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες 
και το υψόμετρο αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρού¬ 
σας και η οποία ορίζεται ως ο μοναδικός ειδικός χώρος 
στο νομό Αττικής για την υποχρεωτική τοποθέτηση πο¬ 
μπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των 
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών σε εκτέλεση της παρα¬ 
γράφου 10 του άρθρου 1 του Νόμου 2173/93, η οποία 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 14του 
Νόμου 2328/95. Η εκχώρηση των συχνοτήτων αυτών γί¬ 
νεται υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργός ακτινοβολουμέ- 
νη ισχύς καθορίζεται βάσει χαρακτηριστικών των συστη¬ 
μάτων ακτινοβολίας που θα προκύψουν σε εκτέλεση της 
επόμενης παραγράφου και πάντως σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς να υ¬ 
περβαίνει τα 10 Κνν. 

2. Η μελέτη και η σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβο¬ 
λίας των ραδιοφωνικών (Ρ/Φ) σταθμών ανατίθενται στην 
ΕΡΤ Α.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη της οργάνωτης, δι¬ 
οίκησης και διαχείρισης των ραδιοτηλεοπτικών πάρκων, 
και υπόκεινται στην έγκριση των Υπουργείων Τύπου και 
ΜΜΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει των διαδι- 



κασιών της παραγράφου 13 του άρθρου 14 και γις πα¬ 
ραγράφου 4 του άρθρου 6 του Νόμου 2328/95. (έκδοση 
Κ.Υ.Α.). 

3. Στα πλαίσια της ΚΥΑπου θα εκδοθει σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και εφόσον η συνολική 
σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβολίας το επσρέπει, η 
αγορά και εγκατάσταση στην καθοριζόμενη θέση ατομι- 
κσύ συστήματος ακτινοβολίας μπορεί να γίνει και από τον 
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του ρ/φ σταθμού, με τήρηση 
των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω ΚΥΑ και υπο 
την επιτήρηση του διαχειριστή του ραδιοτηλεοπτικού 
πάρκου. Με την ίδια ΚΥΑ θα ρυθμισθούν ζητήματα σχετι¬ 
κά με ενδεχόμενα ομαδικά συστήματα ακτινοβολίας δυο 
ή περισσότερων ρ/φ σταθμών. 

4 Τα ανίϋτέρω καθώς και τα υπόλοιπα άρθρα της πα¬ 
ρούσας δεν ισχύουν γιατους σταθμούςτης παραγράφου 
9του άρθρου 6του Ν.2328/95, γιατους οποίους ισχύει το 
Παράρτημα Γ που περιέχει το αντίστοιχο τμήμα του χάρ¬ 
τη συχνοτήτων, δηλαδή τη ζώνη (περιοχή) συ)^οτήτων 
για τους σταθμούς αυτούς και τους όρους χρήσης 

ζώνης αυτής, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται αθροιστικά ώ¬ 
στε να εξασφαλίζονται: 

α) η δυνατότητα πολλαπλής επαναχρησιμοποίησηςτης 
ίδιας συχνότητας στον ίδιο νομό (μικρή σχετικά απόστα¬ 
ση επαναχρησιμοποίησης), η οποία είναι προϋπόθεση για 
τη λειτουργία χωρίς αμοιβαίες παρενοχλήσεις απροσδιο¬ 
ρίστου αριθμού σταθμών σε ζώνη συχνοτήτων περιορι¬ 
σμένου εύρους, όπως προβλέπει η προαναφερθείσα διά¬ 
ταξη του νόμου (δηλαδή χωρίς εκχώρηση συγκεκριμένης 
συχνότητας για κάθε σταθμό, αλλά δυνατότητα επιλογής 
ή αλλαγής της συχνότητας, ώστε ναγίν^αι αμοιβαίαπρο- 
σαρμογή με τους γειτονικούς σταθμούς της ίδιας κατη¬ 
γορίας). , . 

β) Η τήρηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 

του άρθρου 6του Ν.2328/95. 

γ) η ικανοποίηση της ανάγκης που αναφέρεται στη πα¬ 
ράγραφο 6 του σκεπτικού της παρούσας. 

Άρθρο 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Α. Θέση Εκπομπής 

1. Γεωγραφικές συντεταγμένες κέντρου εκπομπής 

(ΟΓββηνίίίΙοΙι): , , „ 

Γεωγραφικό Μήκος (ανατολικό); 23^ 43 11^. 
Γεωγραφικό Πλάτος (βόρειο): 38° 08’ 47”. 

2. Υψόμετρο κέντρου εκπομπής: 

1127 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 

Ο πλήρης προσδιορισμός του ραδιοτηλεοπτικού πάρ¬ 
κου για τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα γίνει 
με την ΚΥΑ της οποίας η έκδοση προβλέπεται στο άρ¬ 
θρο 1. 

Β. Ισχύς Εκπομπής 

1. Η μεταβολή στο χώρο της ενεργού ακπνοβολούμε- 
νης ισχύος (Ε.Β.Ρ.)’ της διάταξης εκπομπής (συστήματος 
ακηνοβολίας) καθορίζεται με εφαρμογή των παραγρα¬ 
φών 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας ώστε να τηρείται 
το απόλυτο μιέγιστο των 1010/ν. 

2. Η ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς είναι το γινόμενό 
της ισχύος εξόδου του πομπού επί την απολαβή (κέρδος) 
του συστήματος ακτινοβολίας ως προς το δίπολο μισού 

' Ε.Β.Ρ. ΕίθΟίΐνθ Ββάίδΐΐθζΐ ΡοννθΓ. 


μήκους κύματος {λ/2). Με τον τρόπο αυτό από ·πγι μεγίστη 
απολαβή της κεραίας υπολογίζεται ένα άνω όριο της ι- 
σχύος εξόδου του πομπού για κανονική λεπουργία. Η ο¬ 
νομαστική ισχύς εξόδου του πομπού δεν επιτρέπεται να 
είναι τελείως δυσανάλογη προς το άνω όριοπις ισχύος ε¬ 
ξόδου για κανονική λεπουργία του. Επιτρέπ^αι η λει¬ 
τουργία του σταθμού και με ισχύ εξόδου χαμηλότερη από 
εκείνη του άνω ορίου για κανονική λειτουργία. 

3. Στη τεχνική μελέτη περιλαμβάνονται υπολογισμοίτης 

ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος (Ε.Β.Ρ.), με βάση την 
ελάχιστη στάθμη Επιϊη ^ η οποία λαμβάνει, ανάλογα με 
την γεωγραφική περιοχή, τις κατωτέρω τιμές, μετρούμε- 
νες σε ύψος 10 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, 
σύμφωνα με την σύσταση 412 ’της ΟΟΙΒ: 
α. Γ ια στερεοφωνική εκπομτιή. 

54 άό μν/ηη, για αγροτικές περιοχές. 

66 άό μν/πι, για αστικές περιοχές. 

74 άό μν/ΓΠ, για μεγάλες πόλεις, άνωτων 100.000 κα¬ 
τοίκων. 

β. Για μονοφωνική εκπομπή. 

48 άό μν/ΓΠ, για αγροτικές περιοχές. 

60 άό μν/ΓΠ, για αστικές περιοχές. 

70 άό μν/πι, για μεγάλες πόλεις, άνω των 100.000 κα¬ 
τοίκων. 

Ανάλογοι υπολογισμοί θα ληφθούν υποψη κατατη με¬ 
λέτη και σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβολίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, λαμβανομένου 
βεβαίως υπόψη και του απολύτου μεγίικου των 10 κνν. 

4. Με βάση τις ανωτέρω τιμές, η ισχύς εξόδου του πο¬ 
μπού ΡίΓ.. που είναι αναγκαία για την πλήρη κάλυψη του 
νομού, υπολογίζεται με την σχέση: 

Εηηϊη-Ε-Θ 

ΡΐΓ=10 10 

όπου; , , - 

Επιίη: Ελάχιστη χρήσιμη ένταση πεδίου, όπως ανωτέρω 
(α) και (β) περιπτώσεις. 

Ο : Απολαβή (κέρδος) συστήματος ακτινοβολίας ως 
προς δίπολο μισού μήκους κύματος. 

Ε : Στάθμη πεδίου σε άό μν/ηη. στην μέγιστη απόστα¬ 
ση εμβέλειας εντός του νομού, για ισχύ [εκπομπής] 1 Κ\λγ. 

5.0 υπολογισμός της τιμής της Ε εξαρτάται από τις ε- 
ξής δύο περιπτώσεις: 

6. Στην περιοχή που ονομάζεται *Αζώνη ΡΓΘδηβΙ’ δεν με- 
σολαβεί εμπόδιο μεταξύ της διάταξης εκπομι^ς και λή¬ 
ψης. Στην περίτττωση αυτή για τον υπολογισμό, χρησιμο¬ 
ποιούνται οι καμπύλες της σύστασης 370' της ΟΟΙΠ, για 
50% τωντοποθεσιών και 50% του χρόνου για διάδοση πά¬ 
νω από έδαφος (Ι- 3 ηοΙ) και ζεστή θάλασσα (νναιπι δβα) και 
γιατοποθέτηση της κεραίας λήψης 10 μέτρα πάνω από το 

έδαφος, για κάθε εξεταζόμενο σημείο. 

7. Στην περιοχή της 'Α ζώνης ΓΓβδπβΓ μεσολαβεί εμπό¬ 
διό μεταξύ της διάταξης εκπομπής και λήψης. Στην περί¬ 
τττωση αυτή, για τσν υπολογισμό χρησιμοπσιείται η μέθο¬ 
δος Ερεΐθϊη - ΡθΐθΓδοη ® ή όίλλη αναγνωρισμένη μέθοδος 
υπολογισμού, όπως η σύσταση 526 ®της ΟΟΙΒ. 

8. Αναφ ορικά με τον υπολογισμό της έντασης πεδίου 

Εητίη: Μΐηίηηυηη υδ3ΐ3ΐ8 ΕΐβΙοΙ δίΓθβςΙΙι. 

® Ηβο. ΙΤυ Βδ 412-5. Ρΐ 3 ηηΐη 9 δΐ3Π€ΐ3Γεΐ3 ίοΓ ΡΜ δουηοΙ 1>Γ03ΐ:ΐ03δί!η9 

νπρ. , 

^ Ηβο Ιτυ-Η ΡΝ 370-6 νΗΡ υΗΡ ρΓορ&9&^ΐοη ουπ/θδ ίΟΓ ΐ^ΐθ 
ίΓθρυβηογ ΓβηςθίΓΟΓΤΊ 30 Μ^Ίζίο 1000 ΒΓ03(ΐ03δ1ΐη9 δβη/ΐΟΘδ. 

® Ργοο. ΙΗΡ νΐ4 ΝυΓΠΐΰθΓ 5. 1953 Αη βχρβΠΓΤίβηΙβΙ δίβάιβδ οί ννβνβ 
ρΓορ39^^ϊθ'^ 850ΜΙΊΖ. 

® Ηβο Ιτυ-Η ΡΝ 526-3 ΡΓθρ393ΐΐοη Ι^γ ΟΐίίΓ3θΙΐοη. 
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για την εναρμόνιση του υπόψη σταθμού με άλλους ρα¬ 
διοφωνικούς σταθμούς, ο υπολογισμός γίνεται με την 
χρήση των αντίστοιχων οικογενειών καμπύλών της σύ¬ 
στασης 370 της ΟΟΙΒ, για 50% των τοποθεσιών και 1% 
του χρόνου για διάδοση πάνω από έδαφος (ΐΒηά) και ζε¬ 
στή θάλασσα (νναΓΓΠ δβα) και για τοποθέτηση της κεραίας 
λήψης 10 μέτρα πάνω από το έδαφος, για κάθε εξεταζό¬ 
μενο σημείο. 

Γ. Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εκπομπής 
(Τεχνικές Προδιαγραφές). 

1. Τύπος διαμόρφωσης: 

Μονοφωνική εκπομπή ; Ρ3Ε. 

Στερεοφωνική εκπομπή: Ρ8Ε. 

2. Μέθοδος στερεοφωνικής εκπομπής: Τόνου-πιλότου 
(ΡΐΙοΜοηβ δγδίβπι), σύμφωνα με την σύσταση 450 ' της 
ΟΟΙΒ (ΙΤυ-Β). 

3. Σταθερότητα της αδιαμόρφωτης φέρουσας: ± 500 
Ηζ/έτος. 

4. Μεγίστη απόκλιση της φέρουσας για 100% διαμόρ¬ 
φωση : ± 75 ΚΙιζ. 

5. Συνολικό εύρος ζώνης σταθμού; 

Μονοφωνική εκπομπή :180ΚΙτζ. 

Στερεοφωνική εκπομπή : 300 Κάζ (με ΒΟδ και/ή 

80Α). 

6. Απόλυτο μέγιστο της ενεργού ακτινοβολούμενης 
Ισχύος σε αζιμούθια για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικοί 
περιορισμοί; 10 Κνν. 

7. Γωνία μειωμένης ακτινοβολίας: 

Στον αζιμουθιακό τομέα 270° έως 350', η ακτινοβο¬ 
λούμενη ισχύς πρέπει να είναι 30 άό μικρότερη από την 
μέγιστη επιτρεπόμενη ακτινοβολουμένη ισχύ των 10 Κνν. 

8. Σύστημα ακτινοβολίας με ηλεκτρική κλίση της κατεύ¬ 
θυνσης στην οποία εμφανίζεται η μέγιστη ενεργός ακτι¬ 
νοβολούμενη ισχύς: 

4' κάτω από το επίπεδο του ορίζοντα για αζιμούθιο 
220 °. 

9. Εκπομπή αρμονικών καιπαραστηκών συχνοτήτων: 
Μέση ισχύς εκπεμπόμενης παρασιτικής συνιστώσας, 

στην αεροναυτική περιοχή 108 έως 138 ΜΙιζ: 85 άό κάτω 
από το επίπεδο της φέρουσας. 

Μέση ισχύς εκπεμπόμενης αρμονικής συνιστώσας 
συχνότητας εκτός της περιοχής 108-138ΜΙιζ: <1 πι^αΙΙ. 

Μέση ισχύς εκπεμπόμενης παρασιτικής συνιστώσας 
εκτός της περιοχής 108 -138 Μ άζ: ί 100 μΙΛ/αίΙ. 

Μέση ισχύς εκπομπής προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης 
τελικού σταδίου εκπομπής ; 60 άό κάτω από το επίπεδο 
της φέρουσας τουλάχιστον. 

Δ. Γενικά Χαρακτηριστικά Εκπομπής. 

1. Γιατην εκπομπή σημάτων Β03, ο κωδικοποιητής πρέ¬ 
πει να είναι εναρμονισμένος με το πρότυπο ΕΝ 50067 
ΟΕΝΕ1.ΕΟ®. 

2. Οι διατάξεις εκπομπής καιτο τεχνικό υλικό που τις συ¬ 
νοδεύει, θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές συστάσεις 
των διεθνών κανονιστικών οργανισμών (ΟΟΙΤΤ, ΙΟΕ, 
ΙΟΑΟ, ΟΕΝΕ1.ΕΟ κ.τ.λ.) και τα πρότυπα της χώρας κατα¬ 
σκευής τους. 

Άρθρο 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ο τεχ νικός φάκελος περιέχει τα ε ξής δικαιολογητικά: 

’ ΗΕΟ 450 - 1 . ΤΓ 3 η 3 ηιί 88 ίοη 3ΐ£ΐη(ΐ3Γ(ΐ3 ίΟΓ ΡΜ 3ουη<11)Γθ3θΐ333ΐίης 3ΐ νΗΡ. 

“ ΟΕΝΕίΕΟ: ΟοΓΠΐίθ ΕυΓορββη οΐθ ΝοΓΠΤίΒΐΙδβΙΐοη ΕΙ-ΕΟΐΓΟίβοΙιηϊρυθ. 


1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/86 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) από τον κατά 
νόμο υπεύθυνο του ρ/φ σταθμού με την οποία γνωστο¬ 
ποιείται ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού και δηλώνεται 
ότι: 

α) Η τεχνική μελέτη ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά που καθορίζονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση. 

β) Έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Προεδρικού 
Διατάγματος 497/87 (ΦΕΚ 235/Α/31 -12-87). 

γ) Γνωρίζει οτι οι εκχωρήσεις του άρθρου 1 και οι τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές του άρθρου 2 υπόκεινται σε αναθεώ¬ 
ρηση, λόγω εφαρμογής των διατάξεων των διεθνών συμ¬ 
βάσεων ή συμφωνιών ή προτύπων που δεσμεύουν την 
Ελλάδα, είτε λόγω αναθεώρησης των κειμένων αυτών, ή 
σχετικών συστάσεων της ΙΤΙΙ (Διεθνούς Ένωσης Τηλεπι¬ 
κοινωνιών). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/86 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του τεχνικού 
υπευθύνου του ρ/φ σταθμού ότι αποδέχεται την τεχνική 
ευθύνη του εν λόγω σταθμού. 

3. Απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού σε πί¬ 
στωση λογαριασμού, που θα δημιουργηθεί σε εκτέλεση 
των εδαφίων η, ζ και στ της παραγράφου 5 του άρθρου 2, 
όπως αυτή εφαρμόζεται για τους ραδιοφωνικούς σταθ¬ 
μούς σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 5, εδάφιο α 
του Νόμου 2328/95. 

4. Τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 

α. Μελέτη εγκαταστάσεων στούντιο. Η τεχνική μελέτη 
των εγκταστάσεων στούντιο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις παρακάτω υποενότητες: 

α. 1. Κατάλογος εξοπλισμού και τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές αυτού. 

α.2. Πλήρη μελέτη ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης. 
α.3. Διαγράμματα συνδεσμολογίας μηχανημάτων πα¬ 
ραγωγής και επεξεργασίας ήχου. 

α.4. Κατόψεις χώρων στούντιο στις οποίες θα σημειώ¬ 
νεται η θέση του εξοπλισμού. 

α.5. Αντίγραφο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατά¬ 
στασης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην 
ΔΕΗ. 

α.6. Δομή σταθμού σε σχέση με την εξασφάλιση συνε¬ 
χούς και αδιάλειπτης ροής προγράμματος (εφεδρικό 
στούντιο, στούντιο παραγωγής, υποστήριξή εκπομπής 
(γεννήτριες ΙΙΡδ)) εάνπροβλέπονται. 

α.7. Αριθμός και προσόντα προσωπικού υποστήριξης 
τεχνικού εξοπλισμού. 

β. Μελέτη εγκαταστάσεων εκπομπής. Η τεχνική μελ^ 
των εγκαταστάσεων εκπομπής περιλαμβάνει τουλάχι¬ 
στον τις εξής παρακάτω υποενότητες: 

β.1. Διάγραμμα κάτοψης και πλάγιας όψης του χώρου 
εκπομπής στο οποίο σημειώνεται η θέση όλων των χρη¬ 
σιμοποιούμενων κατασκευών. 

β.2. Πλήρη κατάλογο όλου του εξοπλισμού ο οποίος θα 
χρησιμοποιείται στο χώρο εκπομπής, ο οποίος θα περι¬ 
λαμβάνει τους τύπους όλων των μηχανημάτων καθώς και 
αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηρισηκώντων 
μηχανημάτων αυτών, των κεραιών κ.λ.π. 

β.3. Τεχνικά εγχειρίδια του ανωτέρω εξοπλισμού από τα 
οποία να προκύπτει η συμμόρφωση με τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές, συνοδευόμενα από εγκρίσεις τύπου ή εγκρί¬ 
σεις κυκλοφορίας του πομπού σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
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β.4. Μελέτη υπολογισμού της ισχύος εξόδου του πο¬ 
μπού σύμφωνη με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι υ¬ 
πολογισμοί των παραγράφων 3 έως 8 του κεφαλαίου Β 
του άρθρου 2 γίνονται για μηκοτομες και υτιολογισμό ε- 
γεργού ύψους με πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 30 
μοιρών. Εάν η ισχύς εξόδου του πομπού βάσει της παρα¬ 
γράφου 4του κεφαλαίου Βτου άρθρου 2 υπερβαίνει το ά¬ 
νω όριο ισχύος εξόδου του πομπού για κανονική λειτουρ¬ 
γία της παραγράφου 2, του κεφαλαίου Β του άρθρου 2, 
υποβάλλεται επίσης μελέτη πεδιοκοΛυψης με ισοσταθ- 
μικές καμπύλες, για τα αντίστοιχα επίπεδα έντασης πεδί¬ 
ου της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β του άρθρου 2 της 
παρούσας για ισχύ εξόδου του πομπού ίση προς το ανώ¬ 
τατο όριο για κανονική λειτουργία. 

β.5. Αντίγραφο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστα¬ 
σης που υποβάλεται απότονενδιαφερόμενο σ^νΔ.Ε.Η. 

β.6. Διατάξεις ηλεκτρικής ασφαλείας και μελέτη θωρά- 
κισης του οικίσκου στέγασης των μηχανημάτων απάτην 
οποία προκύτττει ότι το προσωπικό δεν εκτίθεται σε στάθ¬ 
μες πεδίου που υπερβαίνουν τα προκαθοριζόμενα από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ και ΟΕΝΕ1.ΕΟ: ΕΝΥ 50166-2. 

β.7. Μελέτη απωλειώντου σήματος απότονπομπό στην 
κεραία η οποία μεταξύ των άλλων θαπεριλαμβάνειτοντύ- 
πο της γραμμής μεταφοράς, την απόσβεση ανά μέτρο, 
συνολικό μήκος γραμμής κ.λ.π. 

γ. Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας, εγκεκριμένη α¬ 
πό την κατά νόμο αρμόδια αρχή και μελέτη πυρασφάλει¬ 
ας εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφω¬ 
να με το Πρσεδρικό Διάταγμα 71/88. 

5. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν α- 
παλλάσει τον ενδιαφερόμενο απάτην εκπόνηση μελετών 
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας 
προκειμένου να ασκήσει τις δραστηριότητες για τις οποί¬ 
ες εξουσιοδοτείται δυνάμει του Ν.2328/95 και της παρού¬ 
σας ΚΥΑ. Εάν από τις εν λόγω μελέτες καλύτττονται ενό¬ 
τητες ή αυτοτελή τμήματα ενοτήτων των μελετών που 
προβλέπονται στην παρούσα, τότε αυτές δεν χρειάζεται 
να εκπονηθούν εκ νέου. Κατατίθενται όμως στο σύνολό 
τους ως ξεχωριστά τεύχη μαζί με το περιεχόμενο του φα¬ 
κέλου τεχνικής μελέτης. 

Άρθρο 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Η ομάδα εργασίας (ΟΕ) πσυ έχει συσταθεί δυνάμει 
της ΚΥΑ 79728/23-8-1995 των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Τύπου και ΜΜΕ παραλαμβάνει την τε¬ 
χνική μελέτη απάτην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών που για τον σκοπό αυτό ο¬ 
ρίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέ'αου Επικσινωνιών. 
και τον καταχωρεί σε εσωτερικό πρωτόκσλλο το οποίο τη¬ 
ρεί η ίδια. 

Μετά την εξέταση του τεχνικής μελέτης η ΟΕ συντάσσει 
πρακτικό το οποίο διαβιβάζει δια του πρωτοκάλλου στην 
Δ/νση Τεχνικής και Ελέγχσυ Επικοινωνιών, προκειμένου η 
τελευταία να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής βε¬ 
βαίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 2, παράγραφος 5δ του 
Νόμου 2328/95, εφόσον από το πρακτικό προκύπτει ότι η 
τεχνική μελέτη είναι άρτια σύμφωνα μετην ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε α¬ 
ντίθετη περίπτωση η Δ/νση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοι¬ 
νωνιών, ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια Δ/νση του 
Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ. 

Η κρίση της ΟΕ δεν υποκαθιστά τις διαδικασίες που 


προβλέπονται στο άρθρο 24α του Νόμου 2075/92 (όπως 
ισχύει τροποπσιημένο), το οποίο διατηρείται σε ισχύ δυ¬ 
νάμει των άρθρων πέμπτου και έκτου του Νόμου 2246/94, 
και για τις οποίες προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας ί¬ 
δρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού. 

2. Το πρακτικό το οποίο συντάσει η ΟΕ θεωρείται έγκυ¬ 
ρο όταν το υπογράφουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα 
μέλη της ΟΕ. Στο ίδιο πρακτικό καταγράφονταιτυχόν δια¬ 
φωνίες ή διαφορετικές γνώμες μειοψηφούντων μελών. 

3. Η εξέταση του τεχνικού φακέλου περιλαμβάνει τις ε¬ 
ξής δύο ενότητες, οι οποίες αξιολογούνται ξεχωριστά; 

α. την εξέταση των ραδιοηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
του ρ/φ σταθμού 

β. την εξέταση των εγκαταστάσεων του στούντιο. 

4. Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος 
των διατάξεωνπου αναφέρονται στα εδάφια 3α και 3βτου 
άρθρου αυτού, στο βαθμό που αφορούν την αρτιότητα 
της τεχνικής μελέτης, εξετάζονται μαζί μετην οικεία ενό- 
τητα. 

5. Ο φάκελος της τεχνικής μελέτης ελέγχεται κατα 
πρώτον ως προς την ύπαρξη όλων των αναγκαίων εγγρά¬ 
φων και μελετών που προβλέπονται από το περιεχόμενο 
της τεχνικής μελέτης. 

Στην συνέχεια και κατά την εξέταση της τεχνικής μελέ¬ 
της που αφορά τα ραδιοηλεκτρικά χαρακτηριστικά, πέ¬ 
ραν όλων των άλλων, ελέγχεται ιδιαίτερα η συμμόρφωση 
με τις τεχνικές απαιτήσεις, η επιλογή της ονομαστικής ι¬ 
σχύος εξόδου του πομπού σε συνδυασμό μετσ προτεινό- 
μενο σύστημα ακτινοβολίας και το άνω όριο ισχύος εξό¬ 
δου του πομπού για κανονική λειτουργία του (παρ.2, του 
κεφαλαίου Β του άρθρου 2). Επίσης ελέγχεται η συμ¬ 
μόρφωση με τις διατάξεις ασφαλείας πσυ αφορούν το 
προσωπικό, με ειδική αναφορά στα ανώτερα επιτρεπόμε¬ 
να όρια έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού στην ηλε- 
κτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝν 50166-2. 

6. Κατά την εξέταση των εγκαταστάσεων του στούντιο 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα του ηλεκτροα- 
κουστικού εξοπλισμού (επαγγελματικός - ημιεπαγγελμα- 
τικός, επίπεδο αυτοματισμού, συμμετρική μετάδοση ση- 
μέιτων), στο πλήθος των συσκευών παραγωγής και επε¬ 
ξεργασίας ήχου, στην ποιότητα ηχητικής μόνωσης και 
ηχοαπορρόφησης των στούντιο καθώς και στη περιγρα¬ 
φή της δομικής του κατασκευής. 

7.0 αϊτών έχει το δικαίωμα, για μία μόνο φορά και εντός 
του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών που ορίζει ο νό¬ 
μος 2328/95, να υποβάλει συμπληρωματικά τεχνικά μοι¬ 
χεία, τα οποία ενσωματώνονται στον κυρίως τεχνικό φά¬ 
κελο. 

8. Συμπληρωματικά στοιχεία, με τους ίδιους παραπάνω 
όρους, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 
και η ΟΕ. Και στις δύο περιπτώσεις η χρονική προθεσμία 
των 30 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία κατάθε¬ 
σης των συμπληρωματικών τεχνικών στοιχείων. 

Άρθρο 5 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την λειτουργία του 
πάρκου κεραιών στην θέση “Αέρας Πάρνηθας”, οι νόμιμα 
λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι θα λά¬ 
βουν νέα άδεια με εκχωρούμενη συχνότητα από το 
Παράρτημα Α θα μπορούν να εκπέμπουν προσωρινά από 
μια υπάρχουσα εγκατάσταση τους (π.χ. από τη θέση εκ- 
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πομπής στον Υμηττό) στη συχνότητατης παλαιός άδειας, 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρ¬ 
θρο 2 της παρούσας απόφασης, κεφάλαιο Γ, παράγραφοι 
1 έως 5 και 9 και με μεγίστη ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ 
2Κνν. 

Άρθρο 6 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης τα εξής: 


1. Ως παράρτημα Α ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟ¬ 
ΦΩΝΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

2. Ως παράρτημα Β ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 

3. Ως παράρτημα Γ ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘ¬ 
ΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 
2328/95. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ι 
(πλην Ερασιτεχνικών) 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

α/α 

Συχνότητα 

Θέση Εκπομπής 

Φορέας 

1. 

88.8 

Αέρας Πάρνηθας 

Ιδιωτικός 

2. 

90.0 

« 

« 

3. 

92.0 

« 

« 

4. 

92.4 

X « 

« 

5. 

92.8 

« 

« 

6, 

93.2 

« 

« 

7. 

94.0 

« 

« 

8. 

94.4 

« 


9. 

94.8 

« 

« 

10. 

95.2 

« 

« 

11. 

96.0 

« 

« 

12. 

96.4 

« 

« 

13. 

96.8 

« 

« 

14. 

97.2 

« 

« 

15. 

98.4 

« 

« 

16. 

98.8 

« 

« 

17. 

99.2 

« 

« 

18. 

100.4 

« 

« 

19. 

101.4 

« 

« 

20. 

102.4 

« 

« 

21. 

91.6 

Όρνεο Πάρνηθας 

Ε.Ρ.Τ. 

22. 

93.6 

« 

« 

23. 

95.6 ^ 

« 

« 

24. 

100.9 

« 

« 

25. 

102.9 

« 

« 

26. 

90.9 

Υμηττός 

« 

27. 

101.8 

« 

« 

28. 

103.7 

« 

« 

29. 

105.8 

« 

« 

30. 

97.9 

Γεράνεια 

« 

31. 

99.9 


« 

32. 

105.0 

« 

« 

33. 

107.0 

« 

« 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 


Επωνυυία Σταθμού. 


Διεύθυνση Σταθμού. 


Φοοέας Σταθμού. 


Διεύθυνση Φορέα. 


Τεγνικός Υπεύθυνος Σταθμού 


Διεύθυνση - Τηλέφωνο Τεννικού Υπευθύνου. 




Αοιθμός Στούντιο ® 


Διεύθυνση Στούντιο Νο: 1 


Χοήση Στούντιο Νο: 1 


Διεύθυνση Στούντιο Νο: 2 







5188 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Υρήπτ) Στούντιο Νο: 2 


ΛίρπΩυνοτι Στούντιο Νο: 3 


νρήηη Στούντιο Νο! 3 


* Συννότητα Φέ^ουσα^ 


ΗΟδ “ 


80Α 


*ΡΙ " 


Ιπνύο Εξόδου Ποϋπού ίΚνν). 


Όνομα κστασκευοτή Πομπού 


Έτος κστασκευτΊΟ Πομπού. 


ΑΓιιιούθιο ιιενίστηο ακτινοβολίας. 


Σύίττηιιπ εκποϋππο 


Στάθμη παρασιτικών ακτινοβολιών. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 
ΤΟΥ Ν. 2328/95. 

1. ΖΩΝΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡ/^ΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α. 104,7 - 105.6 ΜΗζ 
Β. 87,8 - 88,2 ΜΗζ 

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (αθροι¬ 
στικά). 

α) Θέση εκπομπής με υψόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 
200 μέτρα από τη οτάθμη της θάλασσας. 


β) Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (βτρ) που δεν υπερ¬ 
βαίνει σε καμία κατεύθυνση τα 40 νν. 

γ) Η φέρουσα συχνότητατου σταθμού θα απέχει απότα 
όρια της ζώνης τουλάχιστον όσο η μέγιστη απόκλιση συ¬ 
χνοτήτων και πάντως όχι λιγότερο των 100 ΚΗζ. 

δ) Το ύψος της κεραίας δεν θα υπερβαίνει τα 10 μέτρα 
απότο έδαφος (εάν είναι απευθείας επί του εδάφους) ήτα 
6 μέτρα από το δώμα οικοδομής. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1996 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

X. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ 


* Αναγράφεται το πλήθος τοιν στούντιο που διαθέτει ο σταθμός. 

” Αναγράφονται τα στοιχεία πουαφορούντα επιπλέον στούντιο που τυ¬ 
χόν διαθ^ει ο σταθμός. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων των τριών, τα στοιχεία για αυτά ανα¬ 
γράφονται σε χωριστό έντυπο. 

” Ταστοιχείαπου έχουν*, συμπληρώνονται από την Υπηρεσία. 

” Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα. 

Στερεοφωνική ή μονοφωνική εκπομπή. 




ΡΡΙΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 « ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ-ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΒ^ΡΑΧ 52 34 ^ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σ ολωμού 51 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
απο στολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


5225761 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(031) 

5230841 

25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 


5225713 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


5249547 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

(061) 

5239762 

ΠΑΤΡΑ 

5248141 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 


5248188 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


5248785 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

(0651) 


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

(Οοο 1) 

5248320 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 



423956 

4136402 

4171307 

271249 

224581 

21901 

22637 

26522 


- Αι^'6*οελίδες και άνω πρ^αύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Α’ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ’ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ) 
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχάντων διαγωνισμών) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Ανωνύμων Εταιρειών Δ Ε.Π.Ε. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.____ 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

30.000 δρχ. 

1.500 δρχ. 

50.000 » 

2.500 » 

10.000 · 

500 » 

50.000 » 

2.500 · 

25.000 » 

1.250 · 

10.000 » 

500 · 

5.000 » 

250 . 

10.000 » 

500 » 

3.000 · 

150 · 

150.000 » 

7.500 » 

10.000 » 

500 » 

120.000 » 

6.000 · 


ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. Δ Ε.Π.Ε. 

• Ο. συνίομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή 

ανάλογο ουνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. λ τ ■ η ταπρτ 

• Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές εισπράττεται στην Αθήνα απά το Ταμείο 
(Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

■ ο. ο>™δρομη«ς του ε&„ίθ«ού μοοροΟ. οτίλνου. ,ο ποοΟ του ΤΑΠΕΤ μο 5 μο το τ,οοΟ της 

■ ο,4ήμο.κοιο.ΚοινΟττιτιτ;πληρώ«ου.τομιοδχρηματ«Οποο6ττκοϋνδρομήςκα.οΜ«λι»»τοιιο^^^ ^ 

·ΗουΛ»«μη.οχύο,γ.α6»ο*ρΟ«ο,ιτουορχβ:,τη.τηΙα«υαρίομ«α.ΜΗ«τη.31ηΔε»μΕι^ 

φονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηί^κά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. _ 

Οι υπηρφοίες κοινού λειτουργούν καθημΕρινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





